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Anuncio - viernes 14 de agosto de 2026



Aprobación inicial proyecto técnico.

Aprobación inicial proyecto básico y de
ejecución obras "Renovación de pavimentos y red de evacuación de
pluviales en las calles Arboleda y Pozo de Tardienta.



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-feda545.pdf
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